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Evensk 


«Evensk» kan ogsa referere til evenere. 


Evensk er et tungusisk sprak som tales av evenerne i 
Russland. Det er beslekta med evenkisk. 

Referanser 


1. ^ Ethnologues tall fra 1989 (http://www.ethnolo 

gue.com/show_language.asp?code=eve) 


Evensk 

3B3/^bi Top3H evedy toren 

Brukt i 

Russland 

Antall brukere 

7 543 W 

Lingvistisk 

Tungusisk 

klassifikasjon 

Nordtungusisk 

Evensk 

Skriftsystem 

Det kyrilliske alfabetet 

Sprakkoder 

ISO 639-2 

eve 

ISO 639-3 

eve 


Portal: Sprak 


Hentet fra « https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Evensk&oldid=16389993 » 


Denne siden ble sist redigert 23. mai 2016 kl. 09:40. 

Innholdet er tilgjengelig under Creative Commons-lisensen Navngivelse-Del pa samme vilkar , men ytterligere 
betingelser kan gjelde. Se bruksvilkarene for detaljer. 
























